WALTER SCHMIDT AUGSBURG 




Der 

Drehkondensator 

für verwöhnte 
Ansprüche 


Maßstab 1 : 1 


Höchste Präzision - Calit-Isolation - Stabil© Ausführung - Leichte Moniage 
Formschön - Preiswert* Verlangen Sie bitte bemustertes Angebot mit neuen 
Rabattsätz enl 


Bestell Nr.: 

Kapazität 

Dielektrikum 

Platten schnitt 

Gewicht 

3 - 000.1 

550 pF 

Luft 

Mütellinien- 

plallen 

ca. 180g 

3 - 000.2 

450 pF 

SM 


„ 175g 

3 - 000.3 

380 pF 

ff 

- 

„ 170g 


Waller Schmidt - Augsburg« Brückenstraße 27 - Telefon Nummer 4697 


Bitte wenden 




















Ansicht von unten 



Lötanschiüß 
für Rotor 


Lötonschtuß 
fär Stator 


1 




fr 


Ansicht von vorne 


ßauab weichungen Vorbehalten 


Walter Schmidt - Augsburg, Brückenstraße 27 - Telefon Nummer 4697 


725 













































